














Controle de gestion 2014 Ord Corrige par Zak Area 



Exercice 1: 











Tableau de Repartition des Charges indirects (D'apres la comptabilite analytique) 

















Total des Charges 

171 300 









Nature U O 

H MOD 


4ctivite Normale (prevu) 


Activite Reelle 



Nombre U O 

? 



250 

162 500 



200 

171 300 



Cout U O 

856,5 


NUO 


NUO 













CT = CTU x NUO 


810 ]650 


r 



d'ou 

NUO = CT /CTU 


CUO [160 

40 000 


CUO I 




171300/856,5 = 200 



100 



80 







Ote Prd 


Dte Prd 











a) 




le cout pretablie Adabte a la production reel 






EG/ci = CR - Cpapr 


Cpapr = (Prd r/Prd p) xCp 







: 171 300 - 162 000 


:(80/100) x 202 500 







:9300 


>=>162 000 






EG : 9300 Defavorable car les previsions sont differents des reealissation acause des plusieurs effets 
pour precise il faut analyse cette ecart 


3F : CVUpxAR + CFTp 
3F : 650 x 200 + 40 000 
3F :====> 170 000 


Budget Flexible 

E/B = Cr - BF 

> 171 300- 170 000 
1300 Defavorable | 


F 


IB = BF - BIR 

170 000- 162 000 


3IR : CTUpx AR 
3IR: 810x200 
3IR :====> 162 000 


Budget d'imputation rationnel 


Due generalement aux Variations des prix de marche par apport aux previsior 


EG = Cr - Cpapr 
> 171300- 162 000 







8000 

^favorable 

x 


9300 

Defavorable 









\ 










E/B = BIR - Cpapr 











> 162 000-1 

62 000 

A 


L'entreprise a enregistre une sous activite par apport a la norme 



0 




















B) 













Cout comple Impt ration 









NA 

200 

200 









CV 

131 300 

131300 


CIR = AR/AN 

= 200/250 = 0,8 





CF 

40 000 










Cfimpute 


32 000 



CFImp = CIR x CFr = 0,8 x 40 000 





CT 

171 300 

163 300 









CTU 

856,5 

816.5 













Cout de revient d'imputation Rationne 


























C) 












Reealite 


Qte 


200 


PU 


8,8 


Mt 


1760 


Prevision 


Qte 


250 


PU 


Mt 


2000 


Ecart 


-240 


Favorable 


Analyse en 2 sous ecarts 


E/P : Qr x (Pr-Pp) : 200 x (8,8 - 8 ) => : 160 Def 
E/Q : Pp x (Qr-Qp) : 8 x ( 200 - 250 ) => : -400 fa 




